-= Stanisław Oksza Strzelecki 


Doktor obojga praw, b. Wiceprezydent m. Krakowa, 


po długićj chorobie, opatrzony SS. Sakramentami, w 58 roku życia, dnia 1 Maja 1878 r. przeniósł sie 


do wieczności. 
W żalu pogrążona wdowa wraz z dziećmi, zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Kolegów zmarlego oraz pobożną 


Publiczność na wyprowadzenie zwłok w Piątek d. 3 Maja b. r. o godz. 4 po poludniu z domu pod L. 86 przy 
ulicy Wielopole na miejsce wiecznego spoczynku; oraz na 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


w Sobotę dnia 4 b. m. o godzinie 10 w kościele OO. Reformatów odbyć się mające. 


W drukarni „CZASU“ w Krakowie. 


